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Alcaldia de Medellin 


MUNICIPIO DE MEDELLÍN 
DEPARTA! OA ¡TRATIV: 


DEPLANEACIÓN 


PLAN PARCIAL DE MEJORAMIENTO INTEGRAL 
DEL BARRIO MORAVIA 


DESCRIPCI IÓN: 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
DIAGNOSTCO 


CONVENCIONES: 
PUNTOS DE ANALISIS DELA RED 


0 Capacidad hidraulica con periodo 
de retorno menor de 5 años 


(y Capacidad hidraulica con periodo 
de retomo menor de 5 y 10 años 
M) Capacidad hidraulica con periodo 

de retorno mayor de 10 años 
OPCIÓN DE MEJORAMIENTO 


3] Zonas no susceptibles a la adecuacion 
de un sistema de alcantarillado 


2 21] Zonas suscetibles a la adecuacion de 
un sistema de alcantarillado 


CALIDAD DEL SERVICIO 


Ñ X ] Zonas que tienen un sistema de alcantarillado 
con buena capacidad hidráulica 

Zonas que tienen un sistema de alcantarillado 

con algunas deficiencias 

Zonas que tienen un sistema de alcantarillado 

con muchas deficiencias 


PRESTACIÓN DEL SERVICIO 


Zonas con un sistema construido por 
la comunidad 


Zonas donde el sistema es operado y mantenido 
por EPM, segun planos suministrados 

por la entidad 

Zonas en las cuales las redes no aparecen 

en los planos y son operadas por EPM 
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OR ÁREA DE PLANEAMIENTO 
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HIDROGRAFÍA 
—— RED DE ALCANTARILLADO 
COLECTOR CONSTRUIDO 
—  - COLECTOR POR CONSTRUIR 


DIVISIÓN PREDIAL 


